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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1999, 


Rettifica al decreto< del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 19 aprile 1999 concernente la rideterminazione 
delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle 
qualifiche funzionali e dei profili del personale del Mini- 
stero dei lavori pubblici. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 10 dicembre 1999. 


Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
19 aprile 1999 concernente la rideterminazione delle dotazioni 
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzio- 
nali e dei profili del personale del Ministero dei lavori pubblici. 


IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 19 aprile 1996, registrato alla Corte dei conti 
il 27 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio 
n. 189, con il quale sono state rideterminate le dota- 
zioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle quali- 
fiche funzionali e dei profili professionali del personale 
del Ministero dei lavori pubblici e nel cui ambito, a 
titolo indicativo, per essere riassunta nel provvedi- 
mento da emanarsi in applicazione dell’art. 2 del 
decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, e successive 
modificazioni ed integrazioni, la dotazione organica 
per il ruolo locale della provincia di Bolzano (quadro 4 
della tabella A); 


Visti i decreti legislativi 6 luglio 1993, n..291/e 11 
luglio 1996, n. 445, recanti modifiche ed iftegrazioni 
al decreto del Presidente della Repubblic&,26 luglio 
1976; 752: 


Visto l’art.1 del predetto décfeto legislativo 
n. 445/1996, per il quale, alle modifiche delle tabelle 
dei ruoli locali in provincia di BolZano del personale 
civile delle amministrazioni déllo Stato si provvede, 
nel limite degli organici complessivi nazionali delle sin- 
gole amministrazioni, con provvedimenti delle ammini- 
strazioni centrali competenti, su proposta del consiglio 
di amministrazione di cunall’art. 22 del decreto del Pre- 
sidente della Repubbliea.n. 752/1976; 


Vista la nota /protocollo n. 12751/PR-I in data 
2 dicembre 1997 con la quale il commissario di 
Governo per la»provincia di Bolzano ha trasmesso 
al Ministero dei lavori pubblici la delibera del 
30 ottobre41997 di proposta, da parte del consiglio 
di ammifiistrazione dei ruoli locali, della dotazione 
organica dell’ufficio del Genio civile di Bolzano; 


Vista la nota protocollo n. 30629 in data 23 aprile 
1998 con la quale il commissario di Governo di Bol- 
zano ha sollecitato l'emanazione, da parte di alcune 


amministrazioni, fra cui il Ministero dei lavori pub- 
blici, dei provvedimenti di determinazione delle dota- 
zioni organiche, ai sensi del citato art. 1 del decreto 
legislativo n. 445/1996; 


Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1998 con il 
quale il Ministero dei lavori pubblici ha proceduto alla 
rideterminazione della dotazione organica del perso- 
nale dell’ufficio del Genio civile di Bolzano senza prov- 
vedere alle occorrenti “contestuali compensazioni per 
assicurare il rispetto del limite degli organici comples- 
sivi nazionali; 


Vista la nota protocollo n. 10 in data 15 aprile 1999 
con la quale la-Corte dei conti - Delegazione presso il 
Ministero/dei lavori pubblici in ordine al citato decreto 
ministeriale 29 dicembre 1998 ha rilevato la inosser- 
vanza del predetto limite; 


Visto il conforme avviso espresso dal Diparti- 
mento della funzione pubblica con la nota protocollo 
nY UOPA/23571 in data 10 giugno 1999; 


Visto il successivo decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 18 agosto 1999 (emanato a seguito del ritiro 
di quello in data 29 dicembre 1998, di cui alla nota 
n. 5588 del 9 luglio 1999) la cui copia è stata trasmessa 
con il foglio protocollo n. 7566 in data 16 settem- 
bre 1999, decreto che, redatto in conformità alle osser- 
vazioni della Corte dei conti e del Dipartimento della 
funzione pubblica, non è stato oggetto di esame e regi- 
strazione da parte della stessa Corte dei conti perché 
ritenuto atto interprocedurale da recepirsi nel presente 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a sua 
volta oggetto di esame e di registrazione da parte della 
Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, 
n. 20; 


Vista la nota protocollo n. 9187 in data 17 novem- 
bre 1999 con la quale, tra l’altro, il Ministero dei lavori 
pubblici ha comunicato che le organizzazioni sindacali 
sono state consultate sul contenuto del provvedimento 
stesso; 


Constatato che la dotazione organica del personale 
dell’ufficio del Genio civile di Bolzano di cui al citato 
decreto ministeriale 18 agosto 1999, conformemente 
alla proposta deliberata dal consiglio di amministra- 
zione dei ruoli locali del personale statale della provin- 
cia di Bolzano in data 30 ottobre 1997, è costituita da 
complessive trentadue unità così ripartite: dirigente 
tecnico n. l; profili professionali di ottava qualifica 
funzionale n. 2 (1 ingegnere direttore ed 1 architetto 


= 
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direttore); profili professionali di settima qualifica fun- 
zionale n. 8 (1 architetto, 1 collaboratore amministra- 
tivo contabile, 5 capo tecnici e 1 traduttore interprete); 
profili professionali di sesta qualifica funzionale n. 8 
(6 assistenti tecnici e 2 assistenti amministrativi); profili 
professionali di quinta qualifica funzionale n. 8 
(2 addetti alla registrazione dei dati, 1 operatore ammi- 
nistrativo, 2 disegnatori specializzati e 3 ufficiali idrau- 
lici); profili professionali di quarta qualifica funzionale 
n. 4 (3 sorveglianti idraulici e 1 autista meccanico); 
profilo professionale di terza qualifica funzionale, n. 1 
di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera; 


Constatato che per effetto della rideterminazione di 
cui al decreto ministeriale 18 agosto 1999 le dotazioni 
organiche del personale dell'amministrazione centrale 
sono state corrispondentemente incrementate o dimi- 
nuite delle seguenti unità: più 1 ingegnere della settima 
qualifica funzionale, più 4 capo tecnici della settima 
qualifica funzionale, più 1 ragioniere della sesta quali- 
fica funzionale, più 2 operatori amministrativi e più 1 
addetto alla registrazione dei dati della quinta qualifica 
funzionale, più 1 dattilografo della quarta qualifica 
funzionale e più 1 conducente di automezzi della terza 
qualifica funzionale; meno 1 architetto direttore e 
meno l ingegnere direttore dell’ottava qualifica funzio- 
nale, meno 1 collaboratore amministrativo della set- 
tima qualifica funzionale, meno 2 assistenti ammini- 
strativi e meno 2 assistenti tecnici della sesta qualifica 
funzionale e meno 2 disegnatori specializzati della 
quinta qualifica funzionale e sono stati diminuititoélla 
dotazione organica del personale dell’ufficio( Genio 
civile Tevere Roma 2 posti di ufficiale idraulico della 
quinta qualifica funzionale; 


Rilevato che dalle sopra richiamate ‘variazioni che 
concernono in aumento e/o in diminùzione le dotazioni 
organiche del personale dell’ufficio..del Genio civile di 
Bolzano, della sede centrale e-dell’ufficio del Genio 
civile del Tevere non conseguone/variazioni alle dota- 
zioni organiche complessive;»come determinate nella 
tabella A allegata al citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 19aprile 1996, le quali risultano 
confermate nel totale generale del personale in 5.418 
posti, quale sommatoria del totale delle qualifiche diri- 
genziali (213 posti)“e*del totale delle qualifiche funzio- 
nali (5.205 posti ripartiti in 177 posti di nona qualifica 
funzionale, 418 posti di ottava qualifica funzionale, 
1.242 posti di settima qualifica funzionale, 912 posti di 
sesta qualifiea-funzionale, 1.093 posti di quinta quali- 
fica funzionale, 1.184 posti di quarta qualifica funzio- 
nale e 179. posti di terza qualifica funzionale); 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 10 novembre 1998, con il quale il Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro 
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per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attri- 
buite in materia di pubblico impiego al Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 


Visto il decreto del Ministro per la4funzione pubblica 
del 2 dicembre 1998, registrato alla-Corte dei conti il 
4 gennaio 1999, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8, 
con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al 
decreto del Presidente del Gonsiglio dei Ministri 
10 novembre 1998 in materia. di determinazione delle 
dotazioni organiche delle \ pubbliche amministrazioni 
— ed esclusione delle amministrazioni dello Stato 
anche ad ordinamento_/Aautonomo di cui all’art. 6, 
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1999, 
n. 29, e successive-moedifiche — possono essere eserci- 
tate per il tramitesdel Sottosegretario di Stato on.le 
Gianclaudio Brèessa; 


Decreta: 


Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
19 aprile 1996, registrato alla Corte dei conti il 
27 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio 
n. 189, con il quale sono state rideterminate le dota- 
zioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle quali- 
fiche funzionali e dei profili professionali del personale 
del Ministero dei lavori pubblici, per effetto dell’alle- 
gato decreto 18 agosto 1999, con il quale il Ministro 
dei lavori pubblici ha rideterminato, in applicazione 
dell’art. 1 del decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445, 
la dotazione organica del personale dell’ufficio del 
Genio civile di Bolzano sulla base della deliberazione 
assunta il 30 ottobre 1997 dal consiglio dei ruoli locali 
della provincia di Bolzano con le conseguenti corri- 
spondenti variazioni compensative, ai fini del rispetto 
degli organici nazionali complessivi del medesimo 
Ministero, è rettificato come dall’allegata tabella A che 
sostituisce l’analoga tabella A allegata al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996 e 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione. 


Roma, 10 dicembre 1999 


p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
BRESSA 


Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000 
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 89 
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Ministero dei Lavori Pubblici 
Dotazione organica 


Profili professionali 


Amministrazione centrale - Roma 


Dirigenti amministrativi 
Dirigente generale - livello C 
Dirigente amministrativo 


Dirigenti tecnici 

Dirigente generale livello B con funzione di Presidente Consiglio-superiore 
Dirigente generale tecnico livello C con funzione di Presidente di'Sezione 
Consiglio superiore 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 

Direttore amministrativo contabile 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Geologo direttore 

Ingegnere direttore 

Bibliotecario 

Analista di sistema 

Analista di procedure 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore.amministrativo contabile 
Collaboratore statistico 

Capo tecnico 

Architetto 

Geologo 

Ingegnere 

Analista 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico per le telecomunicazioni 
Programmatore 
Procedurista di organizzazione 
Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 
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Tabelia A 
Dotazione 


Profili professionali 


segue Amministrazione centrale - Roma 


210 


Quinta qualifica funzionale 


Operatore amministrativo 


Autista meccanico specializzato 
Motorista meccanico specializzato 
Aggiustatore meccanico specializzato 
Elettricista specializzato 

Falegname specializzato — 

Tipografo compositore specializzato 
Fotocompositore specializzato 
Litografo specializzato 

Disegnatore specializzato 


Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 


Operatore tecnico specializzato di laboratorio 
Addetto alla registrazione dei dati 

Operatore di sala macchine 

Addetto ai personal computers 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 

Addetto ai servizi di vigilanza 

Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 
Aggiustatore meccanico 

Elettricista 

Operatore per la lavorazione»)di materiali non metallici 
idraulico 

Tipografo compositore 

Fotocompositore 

Legatore 

Litografo 

Agente ausiliario diaboratorio tecnico 

Telefonista telescriventista operatore radio 

Addetto alle Unità di acquisizione dati 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi i 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Profili professionali 


Segreteria tecnica del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse 


idriche - Roma 


Dirigenti 
Dirigente amministrativo 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore economico finanziario 
ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Addetto ai personal computers 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 
Totale 


Terza qualifica.funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale compiessivo 
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Tabella A 


Dotazione 
organica 


Osservatorio del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche - Roma 


224/A 


17 
28 
271 


283 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Analista economico finanziario 
Funzionario statistico 

Analista di sistema 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore economico finanziario 
Collaboratore statistico 

Ingegnere 

Programmatore di sistema 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Stenodattilografo 

Operatore statistico 

Addetto ai personal Computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 


Codice 
denominazione 


| Profili professionali 


Dotazione 


organica 


281 
283 


Magistrato alle Acque - Venezia 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Presidente Magistrato alle Acque 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale | 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Analista di sistema 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore statistico 

Capo tecnico 

Architetto 

Biologo 

Chimico 

Geologo 

Analista 

Programmatore di sistema 
Capo sala macchine 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente statistico 

Assistente.tecnico a 

Assistente tecnico per le telecomunicazioni 
Assistente tecnico per la chimica industriale 
Programmatore 

Capo unità operativa 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 

Autista meccanico specializzato 
Operatore amministrativo contabile 
Falegname specializzato 

Ufficiale idraulico 

Addetto alla registrazione dei dati 
Addetto ai personal computers 
Totale 


a 


4 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 
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Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 
Aggiustatore meccanico 

Elettricista 

Elettromeccanico 

Sorvegliante idraulico 

Agente ausiliario di laboratorio tecnico 
Telefonista telescriventista operatore radio 
Addetto alle unità di acquisizione dati 
Addetto alle macchine ausiliarie 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 
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Profili professionali 


Magistrato per il Po - Parma 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Presidente Magistrato per illPo 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 

Direttore amministrativo contabile 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Analista di sistema 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Collaboratore statistico 

Capo tecnico 

Ingegnere 

Analista 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 


Assistente tecnico per ie telecomunicazioni 


Programmatore 
Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Disegnatore specializzato 
Addetto alla registrazione dei dati 
Addetto ai personal computers 
Totale 
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Profili professionali 


segue Magistrato per il Po - Parma 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 
Sorvegliante idraulico 


| Telefonista telescriventista operatore radio 


Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale | 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 
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Tabella A 


Dotazione 
organica 


263 


Totale 
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Tabella)A 
o ecc SR Profili professionali porcata 
Provveditorato 00.PP. - Ancona 
Dirigenti I 
Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 1 
Dirigente amministrativo 1 
Dirigente tecnico 1 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
1/A Direttore amministrativo 1 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 2 
Totale 
Ottava qualifica funzionale 
1 Funzionario amministrativo 3 
211 Architetto direttore 1 
224 Ingegnere direttore 5 
Settima qualifica funzionale 
2 Collaboratore amministrativo 2 
14 Collaboratore amministrativo contabile 3 
203 Capo tecnico 8 
225 Ingegnere 1 
Totale 
Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 3 
t5: Ragioniere 2 
30 Assistente statistico 1 
188 Assistente tecnico 9 
276 Programmatore 1 
279 Capo unità operativa 1 
280 Consollista 1 
Totale 
Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore(amministrativo 12 
207 Disegnatore specializzato 3 
283 Addetto\aipersonal computers 1 
Totale | 
Quarta qualifica funzionale 
7 Dattilografo 6 
11 Autista meccanico 2 
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 1 
23 Addetto ai servizi di vigilanza 2 
284 Addetto alle unità di acquisizione dati Ù 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 
[3 


Totale complessivo 


— Pe 
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Profili professionali | 


| Provveditorato 00.PP. - Bari 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C.con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo . 
Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 


Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 


Addetto alla registrazione dei dati 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Totale 


Terza qualifica funzionale. 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale compiessivo 


SRI (E 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


211 


212 


10 
24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Bologna 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 


‘Architetto direttore coordinatore 


Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Architetto 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai persona! computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale . 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


—. ie 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


2 
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117 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A 
Codice Perlcnizsnali Dotazione 
denominazione PERIRSSIRDALI organica 


Genio Civile per il Po - Parma 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
224/A Ingegnere direttore coordinatore — 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


2 Collaboratore amministrativo 
14 Collaboratore amministrativo contabile 
203 Capo tecnico 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
53 Assistente tecnico per l'area elettrica 
188 Assistente tecnico 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
16 Operatore amministrativo contabile 
281 Addetto alia registrazione dei dati 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


11 Autista meccanico 
23 Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizilaysiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


0 (PO 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


224 


188 


22 
23 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato O00.PP. - Campobasso 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai,servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


e (care 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


cn 


4 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O.PP. - Catanzaro 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Architetto 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente statistico 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico-perle telecomunicazioni 
Programmatore 

Consollista 

Totale 


‘ Quinta qualifica funzionale 


Operatore amministrativo 

Operatore amministrativo contabile 

Disegnatore specializzato 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 


== 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione. 
organica 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice Profili professionali 
denominazione — 


segue Provveditorato 00.PP. - Catanzaro 


Terza qualifica funzionale 


24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale compiessivo 


=D 


Ill 


Serie generale - n. 69 


Tabella )A 


Dotazione 
organica 


11 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224 


280 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O.PP. - Firenze 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore puo opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale i 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Architetto 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente statistico, 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico.per le siegniniezioni 
Programmatore 
Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Sorvegliante idraulico 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


=D 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23 


l IO 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ec Profili professionali 
denominazione P 
segue Provveditorato 00.PP. - Firenze 


Terza qualifica funzionale 


10 Conducente di automezzi 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


| Totale complessivo 


PERI, DA 


Serie generale - n. 69 


Tabella) A 


Dotazione 
organica 


i II 


26 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


1/A 


No 


22 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Genova 


Dirigenti | 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Coliaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 


| Assistente tecnico 


Capo unità operativa 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers. 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale compiessivo 


SI), e 


rS 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica. 


1 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


211 


TO 
30 


10 
24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - L'Aquila 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Coliaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Autista\meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Sorvegliante idraulico 

‘felefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


iS 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione. 
ofganica 


11 
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23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224 


212 


280 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Milano 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore . 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabilé 
Capo tecnico 

Architetto 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 


‘ Quinta qualifica funzionale 


Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto. ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 


Addetto ai servizi di portierato e custodia 


Addetto ai servizi di vigilanza 


Telefonista telescriventista operatore radio 


Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 


= VO 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


N 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Codice = 
denominazione Profili professionali 


segue Provveditorato 00.PP. - Milano 


Terza qualifica funzionale 


10 Conducente di automezzi 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


SER, e 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione © 
organica 


II 


119 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Napoli 


. Dirigenti 
Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 

Direttore amministrativo contabile 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Geologo direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Architetto 

Geologo 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente statistico 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico per le telecomunicazioni 
Programmatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Ufficiale idraulico 

Disegnatore specializzato 

Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Addetto alla registrazione dei dati 

Addetto ai personal computers 

Totale 


PR, (°_ ESE 


Serie generale - n. 69 


Tabella‘.A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


segue Provveditorato 00.PP. - Napoli 


210 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 
Sorvegliante idraulico 

Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


= 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


35 
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23-3-2000 


Codice 
denominazione 


211 


15 
30 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O0.PP. - Palermo 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 

Direttore amministrativo contabile 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabilé 
Capo tecnico 

Architetto 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore-amministrativo 
Disegnatore specializzato 


Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 


Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 


Addetto ai servizi di portierato e custodia 


Addetto ai servizi di vigilanza 


Telefonista telescriventista operatore radio 


Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 


Serie generale - n. 69 


Tabella A. 


Dotazione 
organica 


14 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Codice 
denominazione 


Profili professionali 
segue Provveditorato 0O0.PP. - Palermo 
Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


Ro 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


139 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A 
Codice Credi raressional Dotazione 
denominazione PRESSA: organica 


Provveditorato 00.PP. - Palermo 
Sezione autonoma di Agrigento 


Nona qualifica funzionale 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
1 Funzionario amministrativo 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


203 Capo tecnico 
225 Ingegnere 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
188 Assistente tecnico 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 
4 Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


# Dattilografo 
22 Addetto ai servizi di portierato e)custodia 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


N 


Totale complessivo 


29 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione I PIRIESSiona.! organica 


Provveditorato 00.PP. - Palermo 
Sezione autonoma di Palermo 


Nona qualifica funzionale 


224/A Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


2 Coliaboratore amministrativo 
225 ingegnere 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 


3 Assistente amministrativo 
188 Assistente tecnico 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
283 Addetto ai personal computers 
Totale 
Totale complessivo 1 


i 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


188 


283 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Palermo 
Sezione autonoma Trapani 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Totale 


Settima qualifica funzionaie 
Collaboratore amministrativo 
Capo tecnico 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Telefonista telescriventista.operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


dh 


Serie generale - n. 69 


Tabella. A 


Dotazione 
organica 


1 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224 


210 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O0.PP. - Perugia 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Architetto direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico per le telecomunicazioni 
Programmatore 

Capo unità operativa 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica.\funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 
Disegnatore specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 

Addetto ai servizi di vigilanza * 
Sorvegliante idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 
Tabella A 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione 94 PIRISSSIONal organica 


224 


203 


276 


207 


24 


Provveditorato 00.PP. - Potenza 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabilè 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Totale 


Quinta qualifica(funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiùtore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale complessivo 
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23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


| Tabella A 
Codice | ì i Dotazione 
denominazione O RICHIProfessionali organica 


Provveditorato 00.PP. - Roma 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 

Totale 


Nona qualifica funzionale 


1/A Direttore amministrativo 

13/A Direttore amministrativo contabile 
211/A Architetto direttore coordinatore 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 


Ottava qualifica funzionale 
1 Funzionario amministrativo 
bo Funzionario amministrativo contabile 
211 Architetto direttore 
224 Ingegnere direttore 
Totale 


2 
2 
[3 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
10 


Settima qualifica funzionale 


2 Collaboratore amministrativo 17 
14 Collaboratore amministrativo contabile 6 
29 Collaboratore statistico 1 
203 Capo tecnico 20 
212 Architetto 2 
225 Ingegnere 3 
Totale 

Sesta qualifica funzionale 
3 Assistente amministrativo 12 
15 Ragioniere 2 
30 Assistente statistico 1 
188 Assistente,tecnico 10 
193 Assistente tecnico per le telecomunicazioni 2 
276 Programmatore 1 
279 Capocunità operativa 1 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 23 
207 Disegnatore specializzato 4 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 1 
281 Addetto alla registrazione dei dati 1 
283 Addetto ai personal computers 2 

Totale 


neo 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A_ 

rr ——_’r'r@ro@oroTree —-—rrt_t__—_——_——_7___2_<_<_<©_emrrr——r—r—r—r—r— 
Codice Profili btalessionzli Dotazione 
denominazione VETO SRO organica 


segue Provveditorato 00.PP. - Roma 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
7 Dattilografo 
11 Autista meccanico 
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 
23 Addetto ai servizi di vigilanza 
284 Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 2 


Terza qualifica funzionale 


I IN Le 


10 Conducente di automezzi 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
210 Addetto alle lavorazioni 
Totale 
Totale complessivo 168 


"90 


23-3-2000 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 
Tabella A 
Codice Biel 'vrofessionali Dotazione 
denominazione tOSbi PRRCESSIOHa.I organica 


211/A 
224/A 


211 


207 


Provveditorato 00.PP. - Roma 
Genio Civile O0O.EE. Capitale 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Architetto direttore coordinatore 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo contabile 
Architetto direttore 

Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Analista 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 

Assistente amministrativo 

Ragioniere 

Assistente tecnico 

Assistente tecnico perle telecomunicazioni 
Programmatore 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto alle unità di acquisizione dati 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


= 


35 
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23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224 


203 


188 


283 


11 


24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Roma 
Genio Civile Tevere Roma 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 
Sorvegiiante idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


di 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


cdl 
0 AA 


Bari N 
II IN |. IN i 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Roma 
Ispettorato Tevere Roma 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Totale 

Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 


Totale 


Totale complessivo 


nuca 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 


Serie generale - n. 69 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Tabella A 
Codice sieliioiarasscnaii Dotazione 
. denominazione ToIt i PROTESSIONci Organica 


224 


203 


207 


10 
24 


Provveditorato 00.PP. - Torino 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Coliaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Consollista 

Totale 


Quinta qualifica.\funzionale 
Operatore amministrativo 
Operatore amministrativo contabile 
Disegnatofe specializzato 

Totale 


Quarta.qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


= 


puro | 3 
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23-3-2000 


Codice 


denominazione 


224/A 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O0.PP. - Trento 


Dirigenti 

Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 
Dirigente amministrativo 

Dirigente tecnico 


‘ Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto.\ai servizi di vigilanza 

Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


=>. Rie 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 
Tabella A 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione PO SRRIOaLI organica 


224 


203 


188 


#9 


23 
74 


Provveditorato 00.PP. - Trento 
Genio Civile Trento 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Sorvegliante idraulico 

Totale 


Totale complessivo 


cui 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


211 


188 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 00.PP. - Trento 
Genio Civile Bolzano 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Architetto direttore 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Traduttore interprete 

Capo tecnico 

Architetto 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Disegnatore specializzato 
Addetto alla registrazione dei dati 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Autista meccanico 
Sorvegliante idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 


Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale complessivo 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


In conformità della delibera del Consiglio di Amministrazione del personale statale dei ruoli 
locali del 30/10/1997 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 18/08/1999 


4 


23-3-2000 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 
Tabella A 
Codice Profili professi i Dotazione 
denominazione TRI PIOISSSIORSl organica 


224 


203 


10 
24 


Provveditorato 0O.PP. - Trieste 


Dirigenti 


Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 


Dirigente amministrativo 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Direttore amministrativo 
ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Funzionario amministrativo contabile 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 
Programmatore 

Capo unità operativa 
Consollista 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Operatore amministrativo contabile 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


S.A 


N 


4 


23-3-2000 


‘Codice 


denominazione 


224/A 


224 


14 
203 


188 


11 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato O0O.PP. - Trieste 
Genio civile Trieste 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 


Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale complessivo 


ME. ee 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


— 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A 
Codice Bisfil'vrolessionali Dotazione 
denominazione TON SS SSIONaL organica 


Provveditorato O0O.PP. - Trieste 
Genio civile Udine 


Nona qualifica funzionale 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 


1 Funzionario amministrativo 
224 Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 


2 Collaboratore amministrativo 
203 Capo tecnico 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
188 Assistente tecnico 
Totale 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 
16 Operatore amministrativo contabile 
v5 Ufficiale idraulico 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 


5 Coadiutore 
7 Dattilografo 
11 Autista meccanico 
74 Sorvegliante idraulico 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
24 Addetto ai*servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale:complessivo 


49 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


203 


188 


10 
24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato 0O.PP. - Trieste 
Genio civile Gorizia 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Capo tecnico 
Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale. 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Sorvegliante idraulico 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


=> doi. — 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


N per de | OÎ-JAa da a bp a JA A Uli ala ala. 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


203 


15 
188 


11 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Provveditorato OO.PP. - Trieste 
Genio civile Pordenone 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Ufficiale idraulico 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 
Sorvegliante idraulico 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


DI 3 O 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


224 


203 


188 


281 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Ancona 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Operatore amministrativo contabile 
Addetto alla registrazione dei dati 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addettoai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


i 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


ed 
ni nl 
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4 


23-3-2000 


‘Codice 
denominazione 


224/A 


224 


225 


188 


207 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Bari 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Operatore amministrativo contabile 
Disegnatore specializzato 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai°servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Fotale 


Totale complessivo 


era, pe 


Serie generale - n. 69 


Tabelià A 


Dotazione 
organica 


pe 


4 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


224 


15 
30 


10 
24, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Cagliari 


Dirigenti 


. Dirigente tecnico 


Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia. 
Addetto. ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


Per E 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 
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23-3-2000 


° Codice 
denominazione 


224/A 


224 


203 


188 


24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Genova 


Dirigenti 
Digente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 

Operatore amministrativo contabile 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi.di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale complessivo 


— ol 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
| organica 
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23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


224 


188 


281 


11 


210 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Napoli 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 


| Collaboratore amministrativo 


Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Addetto alla registrazione‘dei dati 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 


| Dattilografo 


Autista meccanico 
Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza’qualifica funzionale 
Conducente di automezzi 


Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 


Addetto alle lavorazioni 
Totale 


Totale complessivo 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 
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23-3-2000 


«Codice 
denominazione 


224/A 


224 


225 


188 


210 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Palermo 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 


Ingegnere direttore 


Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza Qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni 

Totale 


Totale complessivo 


bg 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 
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23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


203 


TS 
30 


dei 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Ravenna 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente statistico 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi’di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


Ber, (pe 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


23-3-2000 


Codice 
denominazione 


224/A 


224 


225 


188 


281 


10 
24 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Profili professionali 


Opere Marittime - Reggio Calabria 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 

Operatore amministrativo 

Disegnatore specializzato | 
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 
Addetto alla registrazione dei dati 

Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo. 
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Tabella A 
Codice Profili prof n i Dotazione 
. denominazione OMERTRISSsionali organica 


224/A 


224 


225 


188 


Opere Marittime - Roma 


Dirigenti © 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
ingegnere direttore 
Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Ingegnere 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Ragioniere 

Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto alla registrazione»‘dei dati 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 

Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi di portierato e custodia 
Addetto ai servizi di vigilanza 

Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Addetto alle lavorazioni — 

Totale 


Totale complessivo 
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Codice 


denominazione . 


224/A 


224 


203 


188 
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Opere Marittime - Trieste 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica funzionale 
Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai servizi.di vigilanza 
Totale 


Terza qualifica funzionale 
Addetto.ai servizi ausiliari e di anticamera 


Totale 


Totale compiessivo 
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Codice 
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Profili professionali 


Opere Marittime - Venezia 


Dirigenti 
Dirigente tecnico 
Totale 


Nona qualifica funzionale 
Ingegnere direttore coordinatore 
Totale 


Ottava qualifica funzionale 
Funzionario amministrativo 
Ingegnere direttore 

Totale 


Settima qualifica funzionale 
Collaboratore amministrativo 
Collaboratore amministrativo contabile 
Capo tecnico 

Totale 


Sesta qualifica funzionale 
Assistente amministrativo 
Assistente tecnico 

Totale 


Quinta qualifica funzionale 
Operatore amministrativo 
Disegnatore specializzato 
Addetto ai personal computers 
Totale 


Quarta qualifica-funzionale 
Coadiutore 

Dattilografo 

Autista meccanico 

Addetto ai.servizi di vigilanza 
Conduttore di motori navali 
Totale 


Terza qualifica funzionale 

Conducente di automezzi 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 
Totale 


Totale complessivo 


== 


Serie generale - n. 69 


Tabella A 


Dotazione 
organica 


end 


rS 


23-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 69 


Tabella A 
Codice Profili professionali © Dotazione 
denominazione PERTSRSIRRZN organica 
Riepilogo nazionale 
Dirigenti amministrativi 
Dirigente generale - livello C 9 
Dirigente amministrativo 68 
Dirigenti tecnici 
Dirigente generale livello B con funzione di Presidente Consiglio\superiore 1 
Dirigente generale tecnico livello C con funzione di Presidente’di. Sezione 
Consiglio superiore _ 6 
Dirigente tecnico 110 
Dirigenti Magistrati alle Acque e Provveditorati 00.PP 
Dirigente generale livello C con funzione di Presidente-Magistrato alle Acque e 
per il Po 2 
Dirigente generale livello C con funzione di Provveditore alle opere pubbliche 17 
Totale 
Nona qualifica funzionale 
1/A Direttore amministrativo 45 
13/A Direttore amministrativo contabile 8 
211/A Architetto direttore coordinatore 14 
224/A Ingegnere direttore coordinatore 110 


Totale 


Ottava qualifica funzionale 


1 Funzionario amministrativo 130 
13 Funzionario amministrativo’contabile 36 
17 Analista economico finanziatio 1 
28 Funzionario statistico 

211 Architetto direttore 27 
222 Geologo direttore 2 
224 Ingegnere direttore 214 
265 Bibliotecario 1 
271 Analista di sistema 5 
272 Analista di procedure _T 


Totale 


Settima.qualifica funzionale 


2 Collaboratore amministrativo 340 
14 Collaboratore amministrativo contabile 117 
18 Collaboratore economico finanziario 2 
29 Collaboratore statistico 6 
33 Traduttore interprete 1 
203 Capo tecnico 663 
212 Architetto 29 
214 Biologo 2 
216 Chimico 2 
223 Geologo 4 
225 Ingegnere TI 61 
273 Analista 12 
274 Programmatore di sistema 2 
275 Capo sala macchine 1 


Totale 1242 
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Tabella A 
Codice > ; : Dotazione 
denominazione DEGHIIprofessionali organica 

segue Riepilogo nazionale 
Sesta qualifica funzionale 

3 Assistente amministrativo 215 

15 Ragioniere 67 

30 Assistente statistico 36 

53 Assistente tecnico per l'area elettrica 1 

188 Assistente tecnico 489 

193 Assistente tecnico per le telecomunicazioni 23 

194 Assistente tecnico per la chimica industriale 2 

276 Programmatore 28 

277 Procedurista di organizzazione 2 

279 Capo unità operativa 21 

280 Consollista 28 


Quinta qualifica funzionale 


4 Operatore amministrativo 714 
6 Stenodattilografo 1 
12 Autista meccanico specializzato 10 
16 Operatore amministrativo contabile 11 
31 Operatore statistico 1 
36 Motorista meccanico specializzato - 6 
39 Aggiustatore meccanico specializzato 4 
51 Elettricista specializzato 2 
70 Falegname specializzato 3 
75 Ufficiale idraulico 143 
118 Tipografo compositore specializzato 1 
122 Fotocompositore specializzato 2 
126 Litografo specializzato 1 
207 Disegnatore specializzato 68 
209 Telescriventista centralinista operatore radio specializzato 20 
264 Operatore tecnico specializzato di laboratorio 2 
281 Addetto alla registrazione dei dati 32 
282 Operatore di sala macchine 12 
283 Addetto ai personal\computers 60 
Totale 
Quarta qualifica funzionale 

5 Coadiutore 95 
7 Dattilografo 233 
11 Autista meccanico 100 
22 Addetto.ai servizi di portierato e custodia 49 
23 Addetto ai servizi di vigilanza 85 
35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 2 
38 Aggiustatore meccanico 3 
50 Elettricista 3 
54 - Elettromeccanico 3 
61 Operatore per la lavorazione di materiali non metallici 2 
71 Idraulico 2 
74 Sorvegliante idraulico 529 
95 Conduttore di motori navali 2 
117 Tipografo compositore 2 
121 Fotocompositore 2 
123 Legatore 2 
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Tabella A 
Codice Profili professionali Dotazione 
denominazione SARO organica 
segue Riepilogo nazionale 
125 Litografo 2 
148 Agente ausiliario di laboratorio tecnico 9 
208 Telefonista telescriventista operatore radio 25 
284 Addetto alle unità di acquisizione dati 33 
285 Addetto alle macchine ausiliarie 1 
Totale 
Terza qualifica funzionale 
10 Conducente di automezzi 34 
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 127 
210 Addetto alle lavorazioni 18 
Totale 
Totale qualifiche dirigenziali 
Totale qualifiche funzionali 5205 
Totale generale personale 5418 
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